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IMPORTANTES 
INSTRUCTIONS 
DE SECURITE 

L’utilisation d’appareils electriques necessite 
des precautions elementaires afin de reduire 
les risques d’incendie, de choc electrique ou 
de blessures. Parmi les precautions a 
observer, on compte les suivantes : 

1 . Lire toutes les instructions event d’utiliser oet eppereil de 
cheuffage. 

2. Get eppereil devient chaud lorsqu'll fonctionne. AfIn de 
prevenir les brulures, evlter le contact entre la peau nue et 
les surfaces chaudes. Si I’appareil est muni de poignees, 
utiliser les poignees pour deplacer I'appareil. S’assurer 
que les matieres combustibles comme les meubles, les 
oreillers, la literie, le papier, les vetements et les rideaux 
se trouvent a au moins 0,9 m (3 pieds) du devant de 
I’appareil et qu'elles n’entrent pas en contact avec les 
cotes et I’arriere de I’appareil. 

3. La plus grande prudence est recommandee au moment 
d’utiliser tout appareil de chauffage en presence d’enfants 
ou de personnes handicapees ou dans le cas ou 
I’appareil est laisse sans surveillance. 

4. Toujours debrancher I’appareil de chauffage quand celui-ci 
ne serf pas. 

5. Eviter d’utiliser tout appareil de chauffage dont la fiche ou 
le cordon d’alimentation est endommage. Eviter 
egalement d'utiliser I’appareil si celui-ci a montre des 
signes de mauvais fonctionnement, si on I’a laisse tomber 
ou s’il a ete endommage de quelque fagon que ce soit. 
Retourner I'appareil a un centre de service autorise pour 
un examen, un reglage electrique ou mecanique ou une 
reparation. 

6. Ne pas utiliser I’appareil en plein air. 

7. Get appareil de chauffage a les caracteristiques 
electriques assignees suivantes : 1500 W, 120 V c.a. II est 
congu pour etre utilise sur une table, un bureau ou un 
plancher. II ne doit pas etre utilise dans un endroit humide 
ou mouille, comme dans une salle de bains ou une salle 
de lessive. S'il s’avere necessaire d’utiliser une rallonge, 
cette derniere doit etre d’une grosseur minimum de 14 
AWG et calibree pour pas moins de 1 875 watts. 

S'assurer que les matieres combustibles (comme les 
vetements, les rideaux, la literie etc.) se trouvent a au 
moins 3 pieds (0,9 m) des cotes et de I’arriere de 
I’appareil. 

8. Eviter de faire passer le cordon d’alimentation sous les 
tapis ou de le couvrir d'une carpette, d’un chemin de 
couloir, etc. Eloigner le cordon des endroits tres passants 
et de la ou Ton risquerait de trebucher dessus. 
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9. Ge produit est equipe d'une fiche polarisee (fiche dont 
I’une des lames est plus large que I'autre). Afin de 
diminuer le risque de choc electrique, cette fiche ne peut 
etre inseree que d’une seule maniere dans la prise de 
courant polarisee. Si la fiche ne penetre pas 
completement dans la prise, tourner la fiche. Si la fiche ne 
s’insere toujours pas dans la prise, oommuniquer avec un 
electricien. EVITER de oontourner le dispositif de securite 
que constitue la fiche polarisee. 

10. Durant son fonctionnement, oet appareil de chauffage tire 
12.5 amperes. Afin de ne pas suroharger le circuit, eviter 
de brancher I’appareil sur un circuit qui alimente deja 
d’autres appareils en marche. 

11. II est normal que la fiche soit un peu ohaude au toucher. 
Gependant, une mauvaise connexion entre la sortie de 
courant alternatif (prise de courant) et la fiche pourrait 
provoquer un eohauftement excessif et la deformation de 
la fiche. Demander a un electricien de remplacer la prise 
de courant defectueuset. 

12. Pour debrancher I’appareil de chauffage, regler les 
dispositifs de controle a OFF, puis tirer sur la fiche pour 
I'enlever de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le 
cordon d'alimentation. 

13. S’assurer qu’auoun corps etranger ne penetre dans les 
ouvertures prevues pour la ventilation ou I’evacuation, au 
risque de recevoir une decharge electrique, de declencher 
un incendie ou d’endommager I’appareil de chauffage. 

14. Afin de prevenir un incendie, eviter de boucher de 
quelque fagon que pe soit les orifices d’admission ou 
d’evacuation d’air. Eviter de placer I’appareil sur une 
surface molle comme un lit, ce qui pourrait boucher les 
orifices. 

15. Un appareil de chauffage oontient des pieces chaudes et 
susceptibles de produire des etincelles. Eviter de faire 
fonctionner I’appareil dans des endroits ou sont utilises ou 
entreposes de I’essence, de la peinture ou d'autres 
liquides inflammables. 

1 6. Utiliser uniquement cet appareil de chauffage 
conformement aux directives contenues dans le present 
guide d’utilisation.Tout autre usage non recommande par 
le fabriquant pourrait etre cause d’incendie, de choc 
electrique ou de blessures. 

17. La quantite de chaleur emise par cet appareil de 
chauffage peut verier, et sa temperature peut devenir 
suffisamment intense pour bruler la peau nue. Pour cette 
raison, I’usage de cet appareil n’est pas recommande aux 
personnes qui ont une sensibilite reduite a la chaleur ou 
dont I’incapacite de reaction pour eviter les brulures est 
limitee. 
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FONCTIONNEMENT 

Get appareil de chauffage est equipe des 
commandes numeriques SureSet™, qui 
permettent de regler la temperature au degre 
exact desire. II suffit de suivre les instructions 
suivantes. 

ETAPE 1: MISE EN MARCHE 


Fonctionnement continu 



• Appuyer une fois sur le bouton marche- 
arret «Power» pour mettre en marche 
I'appareil de chauffage en mode de 
fonctionnement continu, a puissance elevee 
<<High... 

A moins que le reglage soil change, 
I'appareil continuera a fonctionner 
continuellement a puissance elevee 
(1 500 watts, 12,5 amperes) et ne 
s'arretera pas a moins qu'on coupe son 
fonctionnement manuellement. 

• Appuyer a nouveau sur le bouton «Power» 
pour passer en fonctionnement continu, 
puissance faible. 

Si on laisse I'appareil a ce reglage, il 
fonctionnera continuellement a 
puissance faible (900 watts, 7,5 
amperes) et ne s'arretera que lorsque 
son fonctionnement sera coupe 
manuellement. 

• Appuyer une troisieme fois sur le bouton 
<>Power» pour couper le fonctionnement de 
I'appareil. 

Remarque : Le fonctionnement a puissance 
faible ne produit pas autant de chaleur que 
le fonctionnement a puissance elevee, mais 
il consomme moins d'energie electrique. 

Afin de ne pas surcharger un circuit, eviter 
de brancher I'appareil de chauffage sur un 
circuit auquel d'autres appareils en marche 
sent deja raccordes. 


ETAPE 2: REGLAGE DE LA TEMPERATURE 


leone de la temperature 



• Appuyer sur le bouton Temperature/ Minuterie 
«Temp/Timer» jusqu'a ce que I'icone de 
temperature se mette a clignoter. La 
temperature ambiante de la piece s'affichera. 

• Utiliser les boutons marques des fleches 
pointant vers le haut et vers le bas pour 
regler la temperature desiree. 

• Une fois que la temperature desiree a ete 
reglee, le symbole de temperature cesse de 
clignoter, et la temperature ambiante s'affiche 
de nouveau. 

• I'appareil cessera de fonctionner peu apres 
que la temperature desiree aura ete atteinte, 
et I'affichage de temperature se mettra a 
clignoter. 

• I'appareil se remettra en marche quand la 
temperature de la piece tombera au-dessous 
de la temperature desiree. L'affichage de 
temperature cessera alors de clignoter et 
affichera la temperature ambiante de la 
piece. 


ETAPE 3 ; REGLAGE DE LA MINUTERIE 
POUR L'ARRET AUTOMATIQUE 

Remarque : Cette fonction ne dewait etre 
programmee que si I'on souhaite que 
i'appareil de chauffage cesse 
automatiquement de fonctionner apres un 
certain temps (de 1 a 10 heures a partir du 
moment ou la fonction est programmee). 


leone de la minuterie 
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leone d'arret automatique 


Remarque : Toujours regler la temperature 
desiree avant de regler la minuterie (voir 
I'Etape 2), afin que I'appareil cesse de 
fonctlonner une fols que la temperature 
desiree aura ete atteinte. 

• Appuyer sur le bouton de 
Temperature/Minuterie jusqu'a ce que 
I'icone de la minuterie se mette a clignoter. 
L'heure s'affichera. L'icone d'arret 
automatique s'affichera egalement. 

• Utiliser les fleches vers le haut et vers le 
bas pour regler le temps de fonctionnement 
de I'appareil de chauffage entre 1 et 1 0 
heures. 

• L'appareil de chauffage s'eteindra 
automatiquement apres la duree 
programmee. 

Remarque : SI la temperature desiree a ete 
reglee avant la minuterie, i'appareii de 
chauffage suivra un cycle marche/arret 
continu afin de maintenir ia temperature 
desiree qui a ete programmee. 

ETAPE 4 : FONCTION 
FAHRENHEIT/CELSIUS 

Remarque : Cet appareil de chauffage offre 
un affichage de la temperature en 
Fahrenheit et en Celsius. 



• La fonction F/C est accessible uniquement 
a partir des ecrans d'affichage de 
ralimentation«Power» ou du reglage de la 
temperature «Set Temperature”. 

• Appuyer sur le bouton F/C pour passer de 
I'affichage en Fahrenheit a I'affichage en 
Celsius. 



• Le mecanisme d'oscillation fonctionne a 
tous les reglages de puissance et de 
temperature/minuterie 

• Appuyer sur le bouton <> Oscillation » pour 
activer ou desactiver cette fonction. 


FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE 

La telecommande fonctionne avec les deux (2) 
piles AAA incluses. 

Les boutons situes sur la telecommande ont les 
memes fonctions que ceux qui sent sur le 
panneau de commandes. Les voyants du 
panneau de commandes s’allument pour 
indiquer les differentes fonctions utilisees. 

Le modele est equipe d'une telecommande 
LCD. Les differentes fonctions de I'appareil 
s'affichent a la fols sur la telecommande et sur 
le panneau de commandes de I'appareil. 

ETAPE 1: MISE EN MARCHE 



• Appuyer une fols sur le bouton marche- 
arret «Power» pour mettre en marche 
I'appareil de chauffage en mode de 
fonctionnement continu, a puissance elevee 
«High». 


A moins que le reglage soit change, 
I'appareil continuera a fonctionner 
continuellement a puissance elevee 
(1 500 watts, 12,5 amperes) et ne 
s'arretera pas a moins qu'on coupe son 
fonctionnement manuellement. 

• Appuyer a nouveau sur le bouton « Power» 
pour passer en fonctionnement continu, 
puissance faible. 

Si on laisse i'appareii a ce reglage, il 
fonctionnera continuellement a 
puissance faible (900 watts, 7,5 amperes) 
et ne s'arretera que lorsque son 
fonctionnement sera coupe 
manuellement. 

• Appuyer une troisieme fois sur le bouton 
xPower » pour couper le fonctionnement de 
I'appareil. 

Remarque : Le fonctionnement a puissance 
faible ne produit pas autant de chaleur que 
le fonctionnement a puissance elevee, mais 
il consomme moins d'energie electrique. 

Afin de ne pas surcharger un circuit, eviter 
de brancher I'appareil de chauffage sur un 
circuit auquel d'autres appareils en marche 
sont deja raccordes. 

ETAPE 2: REGLAGE DE LA TEMPERATURE 



• Appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'a ce 
que ricone de temperature se mette a 
clignoter. La temperature ambiante 
s'affichera. 

• Utiliser les boutons marques des fleches 
pointant vers le haut et vers le bas pour 
regler la temperature desiree. 

• Une fois que la temperature desiree a ete 
reglee, le symbole de temperature cesse de 
clignoter dans le panneau de commande de 
rechauffeur, et la temperature ambiante 
s'affiche de nouveau. 


• I'appareil cessera de fonctionner peu apres 
que la temperature desiree aura ete 
atteinte, et I'affichage de temperature se 
mettra a clignoter. 

• I'appareil se remettra en marche quand la 
temperature de la piece tombera au- 
dessous de la temperature desiree. 
L'affichage de temperature dans le 
panneau de commande de rechauffeur 
cessera alors de clignoter et affichera la 
temperature ambiante de la piece. 

ETAPE 3 : REGLAGE DE LA MINUTERIE 
POUR L'ARRET AUTOMATIQUE 

Remarque : Cette fonction ne devrait etre 
programmee que si I'on souhaite que 
I'appareil de chauffage cesse 
automatiquement de fonctionner apres un 
certain temps (de 1 a 10 heures a partir du 
moment ou la fonction est programmee). 



Remarque : Toujours regler la temperature 
desiree avant de regler la minuterie (voir 
I'Etape 2), afin que I'appareil cesse de 
fonctionner une fois que la temperature 
desiree aura ete atteinte. 

• Appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'a ce 
que ricone de la minuterie se mette a 
clignoter. L'affichage de I'heure apparaftra. 
L'Icdne d'arret automatique apparaftra 
egalement. 

• Utiliser les fleches vers le haut et vers le 
bas pour regler le temps de fonctionnement 
de I'appareil de chauffage entre 1 et 10 
heures. 

• L'appareil de chauffage s'eteindra 
automatiquement apres la duree 
programmee. 

Remarque : Si la temperature desiree a ete 
reglee avant la minuterie, I'appareil de 
chauffage suivra un cycle marche/arret 
continu afin de maintenir la temperature 
desiree qui a ete programmee. 


OSCILLATION 



• Le mecanisme d'oscillation fonctionne a 
tous les reglages de puissance et de 
temperature/minuterie. 

• Appuyer sur le bouton « Oscillation » pour 
activer ou desactiver cette fonction. 


DISPOSITIFS DE SECURITE 

Lappareil est equipe de plusieurs dispositifs de 

securite : 

• Un dispositif de securite prevenant 
I’echauffement excessif de I’appareil (dispositif 
de commando a maximum). 

• Un disjoncteur thermique auxiliaire. 

• Un fusible thermique qui coupe le 
fonctionnement du moteur si celui-ci atteint 
une temperature anormalement haute. 

• Lappareil est fabrique de plastique de securite 
de tres haute qualite. 


DEPANNAGE 


Si I’appareil arrete subitement de fonctionner, il 
est possible que ce soit parce que I’un des 
dispositifs de securite a ete active afin de 
prevenir un echauffement excessif. Si cela se 
produit, il faut alors : 

• S’assurer que I’appareil est branche et que la 
prise de courant est fonctionnelle. 

• Verifier le reglage de la temperature desiree. 

II se peut que I'appareil ait cesse de 
fonctionner simplement parce que la 
temperature desiree a ete atteinte. 

• Veillez a ce que I’appareil soit en position 
verticale. S’il n'est pas dans la position 
voulue, placez-le en position verticale, mettez 
I'interrupteur en position arret (OFF) et 
debranchez-le. Attendez au moins 10 minutes 
pour permettre a I'appareil de refroidir. Une 
fois qu’il est refroidi, branchez-le et suivez les 
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT. 


• Verifier si un objet quelconque entre en 
contact avec I’appareil. Si c’est le cas, 
couper le fonctionnement de I’appareil et le 
debrancher. Laisser refroidir I'appareil 
pendant au moins dix minutes avant d'enlever 
I’objet qui fait contact. Ensuite, brancher de 
nouveau I’appareil de chauffage et suivre les 
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT. 

Pour d’autres conseils de depannage, visiter 
notre site Web a I’adresse : www.kaz.com 

REMARQUE : SI LE PROBLEME PERSISTE, 
PRIERE DE RENVOYER L’APPAREIL A 
L’ENDROIT OU IL A ETE ACHETE OU DE 
CONSULTER LA GARANTIE. PRIERE DE NE 
PAS TENTER D’OUVRIR L’APPAREIL, CE QUI 
ANNULERAIT LA GARANTIE ET RISQUERAIT 
D’OCCASIONNER DES DOMMAGES ET DES 
BLESSURES. POUR TOUTE QUESTION 
CONCERNANT CET APPAREIL DE 
CHAUFFAGE, TELEPHONER OU ECRIRE AU: 

Kaz Home Environment 
Consumer Relations Department 
250 Turnpike Road 
Southborough, MA 01772 
USA 

Numero de telephone sans frais : 1 -800-332-1 1 1 0 
Courriel: consumerrelations@kaz.com 

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 

On recommande de nettoyer I’appareil de 
chauffage au moins une fois par mois et avant 
de le ranger, a la fin de la saison. 

• Regler I’appareil de chauffage a OFF, le 
debrancher et le laisser refroidir 
completement. 

• Ne hen utiliser d’autre qu’un linge sec pour 
nettoyer les surfaces exterieures de 
I'appareil. NE PAS UTILISER D’EAU, DE 
CIRE, DE PRODUIT POUR POLIR Nl 
AUCUNE SOLUTION CHIMIQUE. 

• Nettoyer I’appareil de chauffage 
conformement aux directives 
susmentionnees, puis placer I'appareil dans 
sa boite d'origine et le ranger dans un 
endroit frais et sec. 

• Get appareil de chauffage ne peut etre 
demonte. 


CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES ASSIGNEES 

Ce produit a les caracteristiques assignees 
suivantes : 12,5 A (1 500 watts), 120 V c.a., 
60 Hz. 


GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS 

Priere de lire toutes les instructions avant de 
tenter d'utiliser ce produit. 

Enregistrer ce produit en ligne a I’adresse 
www.kaz.com ou remplir et retourner la 
carte ci-jointe dans les 7 jours sulvant 
I'achat. 

A. Cette garantie limitee de 5 ans s'applique a la 
reparation ou au remplacement d'un produit 
comportant un vice de matiere ou de main- 
d'ceuvre. Cette garantie ne s'applique pas 
aux degats decoulant d'un usage commercial, 
abusif ou deraisonnable, ni aux degats 
supplementaires. Les defaillances resultant 
de I’usure normale ne sent pas considerees 
comme des vices de fabrication en vertu de 
la presente garantie. 

KAZ N'EST NULLEMENT RESPONSABLE 
POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU 
INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. 
TOUTE GARANTIE INIPLICITE DE 
QUALITE MARCHANDE ET DE 
CONVENANCE RELATIVE A CE PRODUIT 
A LA MEME DUREE LIMITE QUE LA 
PRESENTE GARANTIE. 

Dans certaines regions, on ne permet pas 
I'exclusion ou la limitation des dommages 
fortuits ou indirects, ni les limites de duree 
applicables a une garantie implicite; par 
consequent, il est possible que ces limitations 
ou exclusions ne s’appliquent pas dans votre 
cas. Cette garantie vous confere des droits 
precis, reconnus par la loi. Ces droits different 
d'une region a I’autre, et il est possible que 
vous en ayez d'autres. Cette garantie 
s'applique uniquement a I'acheteur initial de 
ce produit, a compter de la date de I’achat. 


B. A sa discretion, Kaz reparera ou remplacera ce 
produit si I'on constate qu'il comporte un vice de 
matiere ou de main-d’oeuvre. Tout produit 
defectueux devrait etre retourne a I’endroit ou il 
a ete achete, conformement a la politique du 
magasin. Par la suite, tout produit defectueux 
dont la garantie est toujours valide peut etre 
retourne a Kaz. 

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages 
decoulant des tentatives de reparation non 
autorisees ou de toute utilisation non conforms 
au present manuel. 

D. Retourner tout produit defectueux a Kaz Home 
Environment accompagne d'une breve 
description du problems. Inclure une preuve 
d'achat et un cheque ou un mandat de posts de 
$10 US/$15.50 CAN pour les frais de 
manutention, d'emballage de retour et 
d'expedition. Priere d’indiquer nom, adresse et 
numero de telephone durant la journee. Les 
frais d'expedition doivent etre payes a I'avance. 
Adresser a : 

Aux Etats-Unls : 

Kaz Home Environment 
Attn: Returns Department 
4755 Southpoint Drive 
Memphis, TN 38118 
USA 

Au Canada: 

Kaz Home Environment 
Attn: Returns Department 
510 Bronte Street S. 

Milton, ON L9T 2X6 
Canada 


©2003 Kaz, Inc. Tous droits reserves. 

P/N: 035-04013-000 Rev. 0 
A/W: 043-01297-000 



IMPORTANTES 
INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD 

El uso de aparatos electricos requiere las 
siguientes precauciones elementales para 
minimizar los riesgos de incendio, cheque 
electrico o heridas: 

1 . Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato 
de calefacclon. 

2. El aparato se callenta cuando esta en 
tuncionamlento. Para no quemarse, evlte cualquier 
contacto directo de la plel con las superficies 
recalentadas. Si el aparato, tiene asas, uselas para 
moverlo. Asegurese que ningun material inflamable 
(como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, 
prendas de vestir y cortinas) se encuentre a menos 
de 0,9 m (3 pies) de la parte frontal del aparato ni 
rose los laterales nl la parte trasera del mismo. 

3. Se recomlenda la mayor prudencia si usa un 
aparato de calefacclon en presencia de ninos o 
personas minusvalldas o si deja dlcho aparato sin 
vigilanoia. 

4. Desenchufe el aparato de calefacclon siempre que 
no lo use. 

5. No use el aparato de calefacclon si el enchufe o el 
cable de alimentacion estan danados. No use el 
aparato si muestra senales de un mal 
tuncionamlento, si se ha cafdo o ha sufrido daho 
alguno. Envie el aparato al servioio tecnico 
autorizado para revision, ajuste electrico o 
mecanico o reparacion. 

6. No use el aparato al aire libre. 

7. Su aparato funciona a 1500 W, 120 V c.a. Puede 
usarlo sobre una mesa o escritorio o sobre el piso. 
Abstengase de usarlo en cualquier lugar humedo o 
mojado, como el cuarto de baho o la sala de lavado. 
Si necesita usar un alargador, que sea de un grosor 
mmimo de 14 AWG y calibrado para 1875 vatios 
como mfnimo. Compruebe que todas las materias 
combustibles {ropa, cortinas, ropa de cama) se 
encuentran a 3 pies (0,9 m) como minimo de los 
laterales y la parte trasera del aparato. 

8. No pase el cable de alimentacion bajo la moqueta, 
ni lo cubra con una alfombra o tapiz de ningun tipo. 
Aleje el cable de los lugares de mucho transito y de 
donde pudieran tropezarse con el. 
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9. Su aparato viene con un enchufe polarizado (un 
macho mas ancho que otro). Para disminuir el 
riesgo de cheques electricos, solo hay una forma de 
entrar el enchufe en la toma de corriente polarizada. 
Si no entra totalmente, girelo. Si tampoco entra. 
Name a un electricista. Respete el dispositive de 
seguridad que constituye el enchufe polarizado. 

10. El aparato de calefacclon necesita 12.5 amperios 
para funcionar. Para evitar sobrecargas, no enchufe 
el aparato en un circuito que este alimentando otros 
aparatos prendidos. 

11. Es normal que el enchufe este algo caliente al 
tocarlo. Sin embargo, una conexibn inadecuada 
entre la salida de corriente alterna (toma de 
corriente) y el enchufe puede provocar 
recalentamiento y deformacibn del enchufe. Pida a 
un electricista que cambie la toma de corriente 
defectuosa. 

12. Para desenchufar el aparato de calefaccibn, ponga 
el dispositive de control en OFF y saque el enchufe 
de la toma de corriente. No tire del cable de 
alimentacibn. 

13. Asegurese que no se introduzcan cuerpos extrahos 
por las ranuras de ventilacibn o evacuacibn para 
evitar descargas electricas, un posible incendio o 
que se dane el aparato de calefaccibn. 

14. Para evitar un incendio, no bloquee de ninguna 
forma los orificios de entrada y salida de aire. No 
deje el aparato sobre una superficie blanda (como 
una cama), pues podrfa bloquear los orificios. 

15. Los aparatos de calefaccibn contienen piezas 
calientes que pueden echar chispas. No conecte el 
aparato en lugares donde se use o almacene 
gasolina, pintura ni ningun otro Ifquido inflamable. 

16. Use unicamente este aparato de calefaccibn 
teniendo en cuenta todas las normas del presente 
manual. Todo uso del aparato no recomendado por 
el fabricante puede ser causa de incendio, choque 
electrico o heridas. 

17. La cantidad de calor que emite este aparato de 
calefaccibn es variable y su temperatura puede 
llegar a quemar la plel. Por esta razbn, se 
desaconseja el uso del aparato a personas de debil 
sensibilidad al calor y de limitada capacidad de 
reaccibn para evitar las quemaduras. 

18 CONSERVE 
ESTAS 

INSTRUCCIONES 


FUNCIONAMIENTO 


ETAPA 2: AJUSTE DE LA TEMPERATURA 


Los mandos digitales SureSet“" de su 
calefaccion le permitiran ajustar el aparato a la 
temperatura exacta que desee sigulendo las 
sigulentes Instrucciones. 

ETAPA 1: ACCIONAMIENTO 


Funcionamiento continue 



• Pulse una vez el boton de encendldo- 
apagado « Power » para poner en marcha 
el aparato de calefaccion en funcionamiento 
continuo a potencia elevada « High ». 

A menos que cambie el ajuste, el 
aparato seguira funcionando 
ininterrumpidamente a potencia elevada 
(1 500 vatios, 12,5 amperios) hasta que 
Ud. lo apague. 

• Vuelva a pulsar el boton « Power » para 
pasar a un funcionamiento continuo a baja 
potencia. 

Ajustado de esta manera, su aparato 
funcionara ininterrumpidamente a baja 
potencia (900 vatios, 7,5 amperios) hasta 
que Ud. io apague manualmente. 

• Al pulsar por tercera vez el boton « Power» 
apagara su aparato de calefaccion. 

Nota: cuando su aparato funciona a baja 
potencia produce menos calor que a 
potencia elevada, pero tambien consume 
menos energi'a electrica. Abstengase de 
enchufar el aparato de calefaccion a un 
circuito donde esten enchufados otros 
aparatos en marcha para evitar 
sobrecargas. 



Temporizador <> Temp/Timer » hasta que el 
simbolo de la temperatura se ponga a 
parpadeary aparezea la temperatura 
ambiente de la habitacion. 

• Use los botones con las flechas hacia 
arriba y hacia abajo para ajustar la 
temperatura deseada. 

• Una vez haya ajustado la temperatura 
deseada, el simbolo de temperatura dejara 
de parpadear y aparecera nuevamente el 
nivel de temperatura ambiente. 

• El aparato dejara de funcionar poco 
despues de haber alcanzado la 
temperatura seleccionada, la cual 
comenzara a parpadear. 

• El aparato volvera a ponerse en marcha 
cuando la temperatura de la habitacion sea 
inferior a la ajustada, la cual dejara de 
parpadear y sera sustituida por la 
temperatura de la habitacion. 

ETAPA 3 : AJUSTE EL TEMPORIZADOR 
PARA APAGADO AUTOMATICO 

Nota : Programe esta funcion unicamente si 
desea que su aparato de calefaccion se 
apague automaticamente transcurrido cierto 
tiempo (una a diez horas despues de 
programar dicha funcion). 


Sfmbolo del temporizador 



Simbolo de apagado automatico 


Nota : Antes de ajustar el temporizador,debe 
ajustar la temperatura (vease la etapa2) 
para que el aparato de calefaccion se 
pare una vez alcanzada la temperatura 
deseada en lugar de funcionar 
ininterrumpidamente. 

• Pulse el boton de Temperatura/ 
Temporizador (Temp/Timer) hasta que el 
simbolo del temporizador se ponga a 
parpadear y aparezca la bora. Tambien 
aparecera el simbolo de apagado 
automatico. 

• Use las flechas hacia arriba o hacia abajo 
para ajustar el tiempo de funcionamiento 
del aparato, entre 1 y 1 0 boras. 

• Su calefaccion se apagara 
automaticamente una vez transcurrido el 
tiempo programado. 

Nota : Si ha ajustado la temperatura 
previamente al temporizador, el aparato de 
calefaccion seguira el cicio de 
encendido/ apagado continuo para mantener 
la temperatura programada. 

ETAPA 4 : FUNCION 
FAHRENHEIT/CELSIUS 

Nota : Puede seleccionar la temperatura de 
su aparato en grades Fahrenheit o Celsius. 



• Solamente puede acceder a la funcion F/C 
a partir de la pantalla de alimentacion 

« Power » 0 de ajuste de temperatura 
« Set Temperature ». 

• Use el boton F/C para cambiar de 
Farenheit a Celsius. 



• El mecanismo de oscilacibn funciona con 
todas las selecciones de potencia y 
temperatura/temporizador. 

• Pulse el boton « Oscillation » para activar o 
desactivar dicha funcion. 


FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA 

El mando a distancia funciona con dos (2) pilas 
AAA incluidas. 

Las funciones del mando a distancia y las de la 
pantalla del aparato son identicas. Los 
indicadores luminosos de la pantalla del aparato 
se encenderan para indicar las distintas 
funciones utilizadas. 

El modelo HZ-7036 trae un mando a distancia 
de pantalla de cristal liquido. Las distintas 
funciones del aparato aparecen 
simultaneamente en el mando y en la pantalla 
del aparato. 

ETAPA 1: ACCIONAMIENTO 



• Pulse una vez el boton de encendido- 
apagado « Power » para poner en marcha 
el aparato de calefaccion en funcionamiento 
continuo a potencia elevada « High» 

A menos que cambie el ajuste, el 


aparato seguira funcionando 
ininterrumpidamente a potencia elevada 
(1 500 vatios, 12,5 amperios) hasta que 
Ud. lo apague. fonctionnement 
manuellement. 

• Vuelva a pulsar el boton « Power » para pasar 
a un funcionamiento continuo a baja potencia. 

Ajustado de esta manera, su aparato 
funcionara ininterrumpidamente a baja 
potencia (900 vatios, 7,5 amperios) hasta 
que Ud. io apague manualmente. 

• Al pulsar por tercera vez el boton «Power» 
apagara su aparato de calefaccion. 

Nota: cuando su aparato funciona a baja 
potencia produce menos caior que a 
potencia elevada, pero tambien consume 
menos energia electrica. Abstengase de 
enchufar el aparato de calefaccion a un 
circuito donde esten enchufados otros 
aparatos en marcha para evitar sobrecargas. 

ETAPA 2: AJUSTE DE LA TEMPERATURA 



• Pulse el boton « Mode » hasta que el 
simbolo de la temperatura se ponga a 
parpadear. Aparecera la temperatura 
ambiente. 

• Use los botones con las flechas hacia arriba 
y hacia abajo para ajustar la temperatura 
deseada. 

• Una vez haya ajustado la temperatura 
deseada, el simbolo de temperatura dejara 
de parpadear en el panel de control del 
calentador y aparecera nuevamente el nivel 
de temperatura ambiente. 

• El aparato dejara de funcionar poco despues 
de haber alcanzado la temperatura 
seleccionada, la cual comenzara a 
parpadear. 


• El aparato volvera a ponerse en marcha 
cuando la temperatura de la habitacion sea 
inferior a la ajustada, la cual dejara de 
parpadear en el panel de control del 
calentador y sera sustituida por la 
temperatura de la habitacion. 

ETAPA 3 : AJUSTE EL TEMPORIZADOR 
PARA APAGADO AUTOMATICO 

Nota : Programe esta funcion unicamente si 
desea que su aparato de calefaccion se apague 
automaticamente transcurrido cierto tiempo (una 
a diez horas despues de programar dicha 
funcion). 



Nota : Antes de ajustar el temporizador,debe 
ajustar la temperatura (vease la etapa2) 
para que el aparato de calefaccion se 
pare una vez alcanzada la temperatura 
deseada en lugar de funcionar 
ininterrumpidamente. 

• Pulse el boton « Mode » hasta que el 
simbolo del temporizador se ponga a 
parpadear. Aparecera la hora. Tambien 
aparecera el simbolo de apagado automatico 
en el panel de control del calentador. 

• Use las flechas hacia arriba o hacia abajo 
para ajustar el tiempo de funcionamiento del 
aparato, entre 1 y 10 horas. La exhibicion de 
la hora sera visible en el panel de control del 
calentador. 

• Su calefaccion se apagara automaticamente 
una vez transcurrido el tiempo programado. 

Nota : Si ha ajustado la temperatura 
previamente al temporizador, el aparato de 
calefaccion seguira el cicio de 
encendido/ apagado continuo para mantener 
la temperatura programada. 


OSCILLATION 



• El mecanismo de oscilacion funciona con 
todas las selecclones de potencia y 
temperatura/temporizador. 

• Pulse el boton <> Oscillation » para activar o 
desactivar dicha funcion. 


PROPIEDADES DE SEGURIDAD 

• Un control de seguridad para temperatura 
alta evita el recalentamiento (limite alto "HI"). 

• Un disyuntor termico de respaldo. 

• Este calentador tambien viene equipado con 
un fusible termico para el motor que apagara 
el motor si este llegase a funcionar a una 
temperatura mas alta que la normal. 

• Este calentador fue creado usando un 
plastico de seguridad de alta calidad. 


PROBLEMAS 

Si el aparato deja de funcionar repentinamente, 
puede ser que uno de sus dispositivos de 
seguridad se haya activado para evitar un 
recalentamiento excesivo, en cuyo caso : 

• Asegurese que el aparato esta enchufado y 
que la toma de corriente esta operativa. 

• Compruebe el ajuste de la temperatura. 
Puede que el aparato haya dejado de 
funcionar simplemente porque haya 
alcanzado la temperatura seleccionada. 

• Asegurese que el aparato esta en posicion 
vertical. En caso contrario, coloquelo en 
posicion vertical, apague el interrupter (OFF) 
y desenchufe el aparato. Deje que el aparato 
se enfrie como mmimo 10 minutes. Una vez 
se haya enfriado, enchufelo y siga las 
INSTRUCCIONES DE USO. 

• Compruebe si hay algun objeto en contacto 
con el aparato. Si es el caso, apague y 


desenchufe el aparato. Deje que se enfn'e 
durante al menos diez minutes antes de 
retirar dicho objeto. Seguidamente, vuelva a 
enchufar el aparato de calefaccion y siga las 
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 

Para mas consejos al respecto, visite nuestro 
sitio Web a la direccion : www.kaz.com 

NOTA: SI SU PROBLEMA PERSISTE, ENVIE 
EL APARATO AL LUGAR DONDE LO 
COMPRO O CONSULTE LA GARANTIA. POR 
FAVOR, NO INTENTE ABRIR EL APARATO, 
ANULARI'A la GARANTIA Y PODRI'A 
DANARLO O DANARSE. PARA CUALQUIER 
INFORMACION SOBRE EL PRESENTE 
APARATO DE CALEFACCION, LLAME 0 
ESCRIBA A: 

Kaz Home Environment 
Consumer Relations Department 
250 Turnpike Road 
Southborough, MA 01772 
USA 

Llame sin coste a : 1 -800-332-1 1 1 0 
O envie un correo a : 
consumerrelations @ kaz.com 


LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

Se recomienda limpiar el aparato de calefaccion 

al menos una vez al mes y antes de guardarlo, 

al final de la temporada. 

• Ponga el aparato de calefaccion en posicion 
OFF, desenchufelo y dejelo enfriar 
completamente. 

• No use mas que un pane seco para limpiar 
las superficies exteriores del aparato. NO 

USE AGUA, CERA, PRODUCTOS PARA 
PULIR Nl NINGUNA OTRA SOLUCION 
QUIMICA. 

• Limpie el aparato de calefaccion siguiendo 
las instrucciones anteriores. Seguidamente, 
coloque el aparato en su embalaje original y 
guardelo en un lugar fresco y seco. 

• Este aparato de calefaccion no se 
desmonta. 


CARACTERI'STICAS ELECTRICAS 
ASIGNADAS 

1 2,5 A (1 ,500 vatios), 1 20 V c.a., 60 Hz. 


GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS 

Por favor, lea todas las instrucciones antes de 
usar este producto. 

Regfstrelo en li'nea a la direccion 
www.kaz.com o rellene y eni'e la ficha 
adjunta en los 7 dfas siguientes a su 
compra. 

A. La presente garantia limitada de 5 anos 
cubre la reparacion o sustituclon de todo 
producto con un defecto de fabrica o de 
mano de obra. Esta garantia excluye los 
defectos ocasionados por el uso comerclal, 
abusive o desrazonable y los danos 
adicionales. Los fallos resultantes del 
desgaste normal no se consideran defectos 
de fabrica en virtud de la presente garantia. 
KAZ QUEDA EXENTA DE TODA 
RESPONSABILIDAD POR DANOS 
FORTUITOS O INDIRECTOS DE TODO 
TIPO. TODA GARANTIA IMPLICITA DE 
CALIDAD COMERCIAL O DE 
CONVENIENCIA RELACIONADA CON 
ESTE PRODUCTO TENDRA LA MISMA 
VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTIA. 
En ciertos lugares no se permits la exclusion 
0 limitacion a danos fortuitos o indirectos, ni 
los limites de duracion aplicables a una 
garantia implicita. Por consiguiente, es 
posible que estas limitaciones o exclusiones 
no se apliquen en su caso. Esta garantia le 
confiere unos derechos precisos, reconocidos 
por la ley. Dichos derechos difieren de un 
lugar a otro y es posible que usted tenga 
otros. La presente garantia solo sera valida 
con la compra inicial del producto a partir de 
la fecha de compra. 

B. Kaz se reserve todo derecho de reparacion o 
sutstitucion del presente producto si se 
constata que presents un defecto de fabrica 
0 mano de obra. Todo producto defectuoso 
debe devolverse al lugar donde lo compro y 
de acuerdo con la politica de dicho comercio. 
Seguidamente, todo producto defectuoso 
cuya garantia este en vigor, podra ser 
devuelto a Kaz. 


C. Esta garantia no cubre los danos ocasionados 
por tentativas de reparacion no autorizadas o 
por el uso no conforme con el presente manual. 

D. Para devolver un producto defectuoso a Kaz 
Home Environment adjunte una descripcion 
breve del problems junto con una prueba de 
compra y un cheque o giro postal de $10 
US/$15.50 CAN para los gastos de 
manutencion, embalaje de vuelta y reenvio. 
Indique su nombre, direccion y un numero de 
telefono donde podamos localizarle durante el 
dia. Los gastos de envio deben pagarse por 
adelentado. Enviar a: 

Para Estados Unidos: 

Kaz Home Environment 
Attn: Returns Department 
4755 Southpoint Drive 
Memphis, TN 38118 
USA 

Para Canada: 

Kaz Home Environment 
Attn: Returns Department 
51 0 Bronte Street S. 

Milton, ON L9T 2X6 
Canada 
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